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id: Tolerance Pen Accept | Reject meto ol Comments | 
Dimension Dimension Inspection 
AA | 
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7.50 +/-0.030 | 
2.93 +/-0.030 | 
10:35 n ea Aa 
. = . 
14.22 +/-0.030 7 | 
0.30 +/-0.030 
1.300 +/-0.010 i a 
1.600 +/-0.010 K: 
0.27 +/-0.030 | 
0.040 +/-0.010 
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